Panasonic 


取扱説明書 

電気掃除機嫁庭風 

MC-PB5C 


品番 


^三 


ぺージちくじ 



J 


2 

3 

4 


5 


まを上の ご注意 

使用上のお願い 

各部の名刖 

•付属品を確認しよラ 


掃除する 

•収納するとき 
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紙パックを交換する 


お手入れする 





このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラ 
ございます。 

■取扱説明書をよ < お読みのラえ、正し < ま全にお使い < ださい。 

■ご使用前に r 安全上のごま意」 (2 〜3 ページ)を必ずお読みください。 
■保証書は r お買い上げ曰 • 販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と 
とをに大切に保管してください。 


パナソニックの会員サイトに LUB Panasonic 」 で r ご愛用者登録」 を 
してください信羊しくは裏表紙をご覧くださし、 
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故障かな？ 

仕様/別売品 

保証とアフターサービス 


ちつと楽しく、もつと楽ちん。 

おそ ラ じの 裏技、 

使いこなし！ 



準 

備 

す 

る 

使 

ろ 

お 

手 

入 

れ 

す 

る 

困 

二） 

た 

と 

さ 













巧を上のごま意 (必ずお守りください） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使いちをしたとさに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 警告 


「死 t や重傷を負ラおそれ 
びある内容」です。 


八 「軽傷を負ラことや、財産の 

/|\汗音損害び発生するおそれびあ 


る内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


0 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない内容です。 



义災、やけど、感電などを 
防ぐために一 



弓 I 义性のもの、火の気のある 
をのをのわせない 


0 


(爆発や火災の原因） 

たばこ、コピー用のトナー、 
打油、シンナーなど 


誤った使い方をしない 

0 参水洗いしない 

(水洗いできる付属品 • 部品は除く) 
参風呂場で使わない 
•分解•修理•改造をしない 

(火災や感電の原因） 




電源プラグは、めれた手で 
巧を差ししない 


0 


(感電のおそれ） 


電源プラグやコードは、 
傷んだまま巧わない 

(発熱や発火で火災のおそれ） 


夕 


電源プラグは、正しく扱う 

〇 •根元まで確実に差し込む 

(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原邸 

参定格1已 A 、 交流10 0 V のコンセントを単独で使う 

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因） 


参お手入れのとさは抜く 

(感電のおそれ） 


参ほこりは乾いた巧で、定期的にふく 

(ほこりびたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因） 


異常-巧障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを巧< 

0 (発煙•発火、感電のおそれ） 

異常•故障例 

• 電源スイッチを r 入」にしても、運転しない 
• 電源プラグやコードを動かすと、 

通電したりしなかったりする 
•運転中、時々止まる 

、参すぐに、販売店へ点検•修理を依頼してください。 


•運転中、異常な音が する 
• 本体が変形したり、異常に熱い 
•ホースが破れている 
•こげくさい n こおい」がする 




2 


み 


巧义、けがなどを 
防ぐために•- 


A 注意 


0 


誤った巧い方をしない 

参麻围外の紙パックを使用しない (P.9) 
(本体内にゴミびちれ、発煙や発火の恐れ） 
♦床用ノズルを横方向に引さず5ない 
(床面の傷付さの原因） 

参床用ノズルの□-ラーなどが摩耗したら、 
そのまま使わない 
(床面の傷付さの原因） 

^摩耗励ま、お買しげめ先にご相談ください。 
♦電源プラグを抜くとさは、コードを 
引っぱ5ない 

(感電やシヨートして発火の原因） , 


収納が態やふたを 
開けたままで運ばない 


0 


(延長管や曲たび外れ、けびや 
床面の傷つさの原因） 


気に巧づけない 


0 


(排気で炎び大さくなり、火災の原因） 


〇 


電源プラグやコードは、正しく扱う 

参コードは、水平に引さ出す 

(上ち向に弓Iさ出すと、本体とのこすれ 
により、コードび破損し、感電や発火の 
原因） 

参コードを巻さとるとさは、プラグを持つ 
(プラグび当たってのけびや、刃先での 
やけどするおそれ） 

運転終了直後は、プラグの刃先が熱く 
なることがあります。 



参使用時じ(夕 W ま、プラグを抜く 

(絶縁劣化による感電や漏電乂災の原因） 


使用上のお願い 


長くお使いいただくために 


業務用や掃除！;(外の目的に使わないで 
<ださい。 

■次のよラなちのは吸わせない 

(故障や異臭の原因） 

•除湿剤•多量の粉(消乂器の粉など） 

-ぺットなどの排泄物び付着したをの 
•ガラス、ピン、針、つまようじ•長いひち 
•水や液体•湿ったわの•カーペットの 
フ U ンジ(房）•ホース内に詰まりやすい 
ちの(ストッキングなど） 

■ホースや延長管の先で吸わせない 

(先端の摩耗などの破損の原因） 

今すさ間用ノズルなど 
を使ラ （P. 已） 

■排気口（本体背面）を 
ふさがない 

(過熱による変形の原因） 


■ PS 込□をふさいだまま 
長時間使わない 

(過熱による変形 
の原因） 


■ホースの扱いはていねいに 

(破損の忌因） 

■持ち運びするとさは 
さげ手をしっかり持つ 

(ホースで持ち上げると、 
ホースの破れなどの原因） 





:—夕一の過熱を防ぐために (保護装置) 


次の状態で運転を続けると、保護装置び 
働さ、運転び停止し操作でさなくなります。 
(P.8) 

■次のよラな状態で使い続けない 

• 吸込□を兩さぐ 
-ホース、延長管、ノズルにゴミび 
おまっている 

•紙パックびコ'ミでいっぱいに 
なっている 


準備する 


3 



































る部の名前 



-風量調節リング 

•床用ノズルの操作び重いとさは、 

風 量 調節リングを回して 
穴を開けて < ださい。 

(通常のお掃除には、穴を閉じてください) 



空気ちらし弁 ( P .8) 

コード巻さ这み 
ボタン 



A マークを 合わせて、 
抜けないように 
確実に差し込む 


電源プラグ 


コード(電源コード） 

参黄色を目安にして 
引さ出し、ホ色!; Lb 
引さ出さない 


床用ノズル] 
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掃除ずる 



掃除機の上手なかけかた 

•床用ノスレは力を入れず、 

軽くゆっくり動かしましょう。 

一往復2〜3秒び理想的な速さです。 

-床用ノスレを一度に動かす長さの目勃ま、 
身長の約半分び理想的です。 

V_ J 



C ずを間用ノズル ） 



















































紙八ツクを交換ずる 



善 

〇 


吸込力が弱いと 
感じたを •• 


お知5せ 


け斤しいじゅうたんでは、ダストボックスび 
遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、 
何度か掃除するラちIこ少なくなります） 


紙パックを取り出ず 


ふたを開ける 

参兩た開閉部に手をかけ 
持ち上げる 


曲た開閉部 • 


0 紙パックを取り出ず 



参白ボール紙から 
フックを外す 


白ボール紙を持って 
上ち向に引っ張る 



白ボール紙の穴から 
ゴミびこぼれないよラに 
ゆっくり取り出してくださし、 


0 紙パックを捨てる 


参白ボール紙をミシン目で折り、紙パックの穴にふたをして捨てる 



Q 新しい紙パックをセットずる 


参挿入枠に沿わせて 
セツトずる 


0ふたを閉める 

組パ、、/々わく 



>白ボール紙をフックの左ちに引っ掛ける 



爛めると、紙パックび自動的に正しくセットされます） 
NK パックび入っていないと、曲たび閉まりません。 
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お手入れずる 


與込力が弱くなったとき•月一回程度) 

気になつたとさ ） 


お手入れの前には、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。 


巧用ノズル 


ゴミを吸い取る 

■:；部分のゴミを吸い取る 

♦•一 ♦ ♦♦•一％ 

慮側） i ♦巧ミ 

がな ••心,^〜，— 

I於 

績 



■ノズルをまるごと水洗いする 



本化 • 付属品 


柔6かい巧で 

水拭ま感 


固くしぼる 



C お願い） 

参水洗いしたときは… 

-水気を切り、十分に乾燥させる 
(においの発生や目詰まりの原因） 

-ドライヤーなどの熱風を当てない 
(フィルター：縮んでゴミび侵入し、故障の原因) 
参洗剤‘ベンジン‘シンナー‘アルコールなどを 
使わない(ひび割れや変色の原因） 

参化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書に従ラ 


フイルター 


■取り外すとさ 

①紙パック③フィルター枠③フィルター 
の順に外す 

■取り付けるとき (取り外しと逆の手順） 

①4か所の突起の内側へ確実に入れる 



③下部を溝の奥まで差し込み 



③「カチッ」と音びするまで押し込む 





紙パック交換後も吸込力が戻らないとき 

趕<はたいてほこりを落とす 
または、軽く 7 lC 洗い 



参水に浸して、押し洗いする 

(縮みや変形を防ぐため、ちみ洗いや洗濯機 
洗いをしない） 

•十分に乾燥させる 


お手入れする 
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が障かな？ 

修理を依頼される施こ、まず次の項目をご確認ください。 


運転でさない 


何ちしていないのに 
吸込力が弱くなる、 
または運転が止まる 


運転音が高くなった、 
大きな音(ボコボコ） 
がする 


吸込力が弱い 


運転中に 

吸込力が弱<なる 


排気から 

ゴ5のにおいがする 


コー ドが 
引さ出せない 


コー ドが 
全部入らない 


確誌後、なお 
異常があるとさ 


>電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ 


参本体にホースび確実に差し込まれていますか？ 

参モーターの過熱を防ぐため、保護装置び働いていませんか？ 
一①電源スイッチを「切」にし、 

③電源プラグを抜さ 

③ 日〜3日分待つ(モーターび冷えて、保護装置び解除される） 

④ 保護装置び働いた原因 ( P .3) を調べてください。 

-ホース-延長管-ノスレにゴミび詰まった 
一詰まったゴミを取り除く 
•紙ノ くックびゴミでいっぱいになっている 
^紙パックを交換する 


♦モーター過熱防止用の空気もらし弁び動作しています。 ( P .4) 
異常ではありません。 


♦「切」を押し、もう一度運転をしてください。 

参ホース • 延長管 • ノズルにゴミび詰まっていませんか？ 
参紙パックびゴミでいっぱいになっていませんか？ 

一紙パックを交換してください。 ( P . 目） 

参紙パックび確実にセットされていますか？ 

参ふたび確実に閉まっていますか？ 

(紙パックび入っていないと、ふたび閉まりません） 
♦保護装置び働いていませんか？ ( P .3) 

参風量調節1」ングび閉じていますか？ ( P .4) 


参においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直樹こ 
ゴミのにおいびすることびあります。 
^運転を繰り返しても気になるとさは、紙パックを交換してくださぃ。(ド.な 
ーフイ ルターをお手入れしてください。 （ P .7) 


>コードび絡んでいませんか？ 

一無理こ弓 I き出さず、コード巻き込みボタン ( P .4) を押しなびら 
「巻さ込み」「引さ出し」を繰り返してください。 


>コードび片寄って巻さ込まれたりしていませんか？ 
〜 3 m ほど引き出して、プラグを持って、 

ちラー度巻さ込んでください。 


>お買い巧め先まで保証書を添えて、製品(本体 • ホース • 延長管- 
床用ノズル)をご持参ください。 

※詳しくは、「保証とアフターヴービス」 ( P .1 日〜 11) をご参照ください。 


に 

お 

し、 


ここをご li 崔認、ください 


吸込力 


電源•運転 
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仕様/別壳品 


電 源 

AC 100 V 50-60 Hz 

運転音 

6曰服 

消費電力 

900 W 

吸込仕事率 

300 W 

外形寸法 

巾畐2曰7 mm x 奥 f 号287 mm x 
高さ22日 mm 

付属品 

•ホース （1 本） 

•延長管 

くう引本は延長管ストッノ (一付き > ( 2本） 
•床用ノズル （1 コ） 

•すさ間用ノズル （1 コ） 

コードの長さ 

5 m 

質 量 

2.8 kg (本体のみ） 

3.曰 k 呂(ホース•延長管•床用ノズル含む） 

集じん容積 

1.4 L 


別売品 


(希望ル売価格は、2日11年7月現在） 


■紙パック 


峨 

^sm 



A 注意 


を 


ベ、幽里なかの紙パック 
W 巧用しない 

^_本体内にゴミびちれ、発煙や発火のおそれ ノ 


交換用の紙パックは、純正のものをお使いくだをい 


品番 

特長 

く効果持続期間> 

枚数 

希望ル売価格 
(税抜） 

AMC - NC 5 

防臭加工 

<使用開始後約1か月> 
(シャッター付き） 

5 

1，050円 
ao 日日円） 

AMC-S 已 

(シャッターなし） 

已 

73已円 
(70 日円） 


、お願い； 

>紙ノ くックのパッケージの説明をよくお読み 
のうえ、正しくお使いください。 

>保管は、お子様の手の届かないところで、 
直射曰光を避けて紙パックのノ くッケージ 
に入れてください。 


>効果持続期間は、ゴミの量-種類によって異なります。 
(においの感じちには個人差びあります） 


別売品は、販売店でお買い巧めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」で 
お買い巧めいただけるちのちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


CLUB Panasonic 


Pawa >ehsc 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 



困つたとさ 
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巧証と アフターサービス G よくお読みくださしり 

使いかた•お手入れ•修理などは _ 


■まず、お買い求め先へご相談くださし、。 

▼お買い上げの際に記入されると便利です ' 

お買いホめ巧 

電 話 

お買い上げ日 年月日 



修理を依頼されるときは 

r 故障かな？」 （8 ぺージ)でご確認のあと、 

直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、 

お買い求め先へご連絡 < ださい。 

製品 名電気掃除機 

品番 MC - PB 5 C 

故障の状況 できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買いホめ先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、 
製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】 


保証期間：お買い上げ曰か 5 本体 1 年間 

ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でを「有料」とさせていたださます。 


参保証期間終了後は、診断をして修理できる場台は、ご要望により修理させていだきます。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 


技術料 


部品代 


出張料 


診断 • 修理 • 調整 • 点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 


* 補修用性旨離品の保有期間 [6 年] 

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後目年保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場含は、次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

•使いかた•お手入れなどのご相談は . 


パナソニックお客様ご相談センター受付記き5〜 B 吕〇時 

電話？记。の面 

1;出が 

0120 -878-365 

趣 ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


♦修理に関するご相談は • 




パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 
上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 


皿 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ 
ていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただ < ときのために発信番 
号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除き、第兰者に開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□に 
ご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 
•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 



札 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 

H 卜なち讯反 

旭 

川 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市2条通1日了目1166 

化/巧担よ匹に 

帯 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西20条北 2 T 目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西ち梗已89番地241(函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字お田字豊田3日4 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

が田市が旭川字ル谷地 3-1 

を H 卜+ H 3 历 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市励 II 已 T 目]-43 

巧][|地じ 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 
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所在地、電話番号は変更になることげありまずので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをごま用ください。 http://panasonic.CD.jp/cs/service/area.html 0511 
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参使いかた•お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック お客様 ご 相談センター 受付き5〜 B 吕〇時 

電話？品 レ 函《 01 20-878-365 

區亞!の a ※携帯電話- PHS からちご利用になれまず。 


音声ガイダンスを短くずるには、案内び聞こえた6電話機ボタンの 

「87」と「330巧」を巧してください。 

(ま号を押しても案内が続く場合は、「乂 J ボタンを巧してか5操作してください。） 


■上記ま号びご利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了をください。 


参修理に関するご相談は… 


パナソニック f 彦理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼を巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS か5をご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 


'函@ 

た主が SkfWM 


•有料で宅配便による取引•配送ヴービスも承っております。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

本書の r 保証とアフターヴービス」もご覧ください。 


愛情点検 

長年ご使用の電気掃除機の点検を！ 

口 

こんな 
症状は 
あ 0 ま 
せんか 

•電源スイッチを「入」にしてを運転しない 
•電源プラグやコードを動かすと、 

通電したりしなかったりする 
•運転中、時々止まる 
•運転中、異常な音びする 
♦本体び変形したり、異常に熱い 
♦ホースび破れている 
♦こげくさい「におい」びする 
•その他の異常、故障びある 

> 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

すぐに電源スイッチを 
「拙にし、 

電源プラグを抜いて、 
販売店へ点検を 
ご依頼ください。 


パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で 「ご 愛用者 登録」 をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 


i 巧 http://club.panasonic.jp/ 1 

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる I ^ 


使い方など商品情報をスムーズに入手できる 


※このサービスは 

WEB 限定のサービスです。 


パナソニック株式会社ランドリー-クリーナービジネスユニット 
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